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Neste espaço 
você encontra a 
principal 
legislação que 
normatiza o 
processo de 
Readequação da 
Rede Física do 
SUS. 


Legislação 





Legislação 


Decreto 9.380 de 2018 


O Decreto n.9.380 de 22 de maio de 2018 alterou o Decreto n. 7.827 de 16 de outubro de 
2012, para dispor sobre a readequação da rede física do Sistema Único de Saúde oriunda 
de investimentos realizados pelos entes federativos com recursos repassados pelo Fundo 
Nacional de Saúde. 


Portaria MS 3.583 de 2018 


A Portaria MS n. 3.583 de 5 de novembro de 2018 estabeleceu os procedimentos para 
execução do disposto no art. 2º do Decreto n. 9.380 de 2018 que trata da readequação da 
rede física do Sistema Único de Saúde oriunda de investimentos realizados pelos entes 
federativos com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde. 


Portaria MS 211 de 2019 

A Portaria MS n. 211 de 11 de fevereiro de 2019 estabeleceu a composição da Comissão de 
Readequação da Rede Física do SUS — CRRF-SUS e atribuiu ao Departamento de 
Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento a responsabilidade por coordenar os 
trabalhos da Comissão. 


Portaria MS 1.382 de 2019 


A Portaria MS n. 1.382 de 21 de junho de 2019 prorroga o prazo para a solicitação de 
readequação da rede física do SUS pelos entes federativos e dá outras providências. 


Portaria MS 2.218 de 2019 

A Portaria MS n. 2.218 de 21 de agosto de 2019 redefine os procedimentos para execução 
do disposto no art. 2º do Decreto nº 9.380, de 22 de maio de 2018, que trata da readequação 
da rede física do Sistema Único de Saúde oriunda de investimentos realizados pelos entes 
federativos com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde. 


10 de setembro de 2019 
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Resumo Operacional 





Resumo Operacional 


No mês de agosto o colegiado da Comissão de Readequação da Rede Física do SUS 
realizou 01 (uma) reunião ordinária, bem como tomou providências administrativas para 
viabilizar o andamento dos processos, as quais destacam-se: 


a. A elaboração da Nota Técnica Nº 3/2019-CRRF-SUS/CQIS/CGES/DESID/SE/MS, 
que trata da suspensão dos trabalhos da Comissão de Readequação Física do SUS 
(CRRF-SUS), tendo em vista a insegurança jurídica e administrativa gerada pela 
ausência de manifestação da Consultoria Jurídica/MS quanto ao questionamento 
feito por meio da Nota Técnica nº 2, bem como pela formalização do Processo NUP 
nº 25000.100296/2019-15, que trata da publicação de nova portaria 


que extingue esta Comissão. 


De acordo com o art. 6º da Portaria MS n. 2.218 de 21 de agosto de 2019, o Departamento 
de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento — DESID/SE/MS poderá requisitar 
complementação e informações para o ente federativo solicitante. Neste sentido, o DESID 
tomou providências administrativas para viabilizar o andamento dos processos, as quais 
destacam-se: 

a. Atualização de informações da página eletrônica sobre a Readequação da Rede 
Física do SUS, disponível em: http://portalms.saude.gov.br/readequacao-da-rede- 
fisica-do-sus 

b. Definição de fluxo e modelos de documentos para solicitação de readequação da 
rede física do SUS, disponível em: http://portalms.saude.gov.br/readequacao-da- 
rede-fisica-do-sus 

c. Envio de Ofício-Circular Nº 102/2019/SE/GAB/SE/MS, assinados pelo Secretário 
executivo informando a todos os setores do MS e dos Núcleos Estaduais de Saúde, 
ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) sobre o novo fluxo para envio de solicitações Readequação da 
Rede Física do SUS, nos termos da Portaria Nº 2.218/GM/MS, de 21 de agosto de 
2019. 
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Situação dos Processos 


Processos protocolados 


Todos os processos protocolados no Ministério da Saúde estão detalhados abaixo, 
identificados pelo município solicitante, data do recebimento e a situação atual. 


E Recebido na . o 
ocantins áreas técnicas 
25000.035008/2019-36 | Machadinho 07/03/2019 | Não elegível 
D'Oeste 
25025.001895/2019-61 E EIA do 12/03/2019 
25000.016789/2019-60 Paraíba Jp] 15/03/2019 | guardando | 
documentação 


áreas técnicas 
25000.052704/2019-15 | Planalto 26/03/2019 | Em análise (23) 
25000.053983/2019-26 | Adolfo 27/03/2019 


2 

25000.053968/2019-88 27/03/2019 
áreas técnicas 

Srta 


5000.054777/2019-33 | Gravatá 28/03/2019 
áreas técnicas 
25000.054893/2019-52 | Poloni 28/03/2019 


25000.056944/2019-81 02/04/2019 
áreas técnicas 


25000.058919/2019-31 | Santa Bárbara 04/04/2019 | Concluído nas 
d'Oeste áreas técnicas 
08/04/2019 | Em análise (2 


25000.015545/2019-60 | Alvorada a) 
2 08/04/2019 | Em análise (2º) 
E 


5000.060401/2019-68 
25000.062557/2019-83 
25000.062248/2019-11 


E ( 
Í 10/04/2019 | Em análise (2 
25000.062986/2019-51 


áreas técnicas 


25000.063613/2019-05 | Votorantim 


25000.063539/2019-19 
25000.069373/2019-44 
25000.069386/2019-13 





- 
- 
- 
- 
- 
do [ra 
| 
- 
| 
| 
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25000.069387/2019-68 | São José 11/04/2019 | Não E 


Da] técnicas 
25000.059714/2019-73 | Porto Vitória Eu 15/04/2019 Era 


somam fuma jor | 150600 tas 


25000.066787/2019-11 | Ponte Nova 18/04/2019 | Concluído nas 
áreas técnicas 
25000.067540/2019-12 | Jandaia do Sul PRO 48/04/2019 | Concluído nas 
áreas técnicas 


presomomamo ones jon | romano (goiaiosa 
áreas técnicas 
25023.001134/2019-29 [Diamante DOesto [PR | =spsPoiS[Niookgive | 


25000.081114/2019-91 | Araçatuba sr | 13/05/2019 
áreas técnicas 
25000.081428/2019-94 Araçatuba 14/05/2019 |Emanálise | 


mas cone fr | uunsamo pisa 
EEE técnicas 
25023.001395/2019-49 —+— 14/05/2019 | Em Emanáiso 


áreas técnicas 
25000.081563/2019-30 BT 15/05/2019 | Em análise (22) 


25000.083102/2019-00 16/05/2019 
cancelamento 
25003.004532/2019-53 17/05/2019 | Em análise (2º) 
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25000.084434/2019-01 | Casa Nova BA 20/05/2019 | Concluído nas 
áreas técnicas 


so mesesammross [Pos [pi | enosmoio[Emaráico | 


25000.084290/2019-85 E aa PRO 29/05/2019 
25000.092597/2019-50 | Paraguaçu Paulista 31/05/2019 
áreas técnicas 


áreas técnicas 


25007.000479/2019-63 14/06/2019 É ca : 
ocumentação 

25000.101010/2019-19 14/06/2019 | Em análise (22) 

25000.101015/2019-33 | Conceição de Coité 14/06/2019 | Não elegível 
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25000.101088/2019-25 | São Bento do Sul 14/06/2019 | Em análise (2º) 


áreas técnicas 
25025. 00173420Nos7 Quiandinha [PR | aamomoio/Digência 
25000.10r062aois=r [Terocinra Pi | eopopois|Niockgva | 


escoberio documentação 


Goytacazes 


25015.000940/2040-30 Com esus [Pi | onorcoio[Digénca | 
2015 000G20raoro Uru —— pi | onormois[Oimónca | 
25006. 00i492raoro-2 [Cacoal |nO | onarnoio[Emaráiso | 
25000. 106360/2019-06[Contenáriado Sul [PR | osmrnoio[Digénca | 
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25000.109449/2019-81 | Seberi 03/07/2019 | Não ds 


ooo riosporoso[Pemaira [RO | “ostrGoio [Nasci 
25000.1415942040-76 [Esperança [PG | OsoTBOIS Não ciegrr | 


2s015.0000522019:n [Nin imundo Toy | osomzoio[aanalsar | 
25000. +tas6am1932 [Viera RO | Osionzoio[Aanalsar | 
25016.009709/2019:46 [Sora branca [PO | reonmoio[Aanaisar | 
eso mara amoo [Pros — PO | NoonBoio[Aanalsar | 


25000.118758/2019-42 | Amarante do MA | 16/07/2019 
Maranhão 
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25010.000868/2019-30 | Dom Eliseu 16/07/2019 | A analisar 


25000.106404/2019-55 17/07/2019 | Não elegível 


mENUN O 
sono sooranonose [Dos vinhos — Jon | 2monanio narahar” 


EE EO 
e jm 
sore anears amora [Ss po | osonmoio[Digênca | 
eso raca [Pe Po | ronzoio[hanaisa | 
Bois anaaToamo7O [Condo PO | rsonzoio[Digênca | 


25000.144779/2019-13 me Rs 30/08/2019 | Não elegível 
guapeí 


*Falta encaminhar ofício ao ente federativo. **Documentação incompleta. 





Caso o ente interessado tenha dado entrada no pedido de readequação física, mas não esteja 
acima relacionado, orienta-se que seja verificado junto ao órgão que recebeu a 
documentação, com a informação do NUP do Processo protocolado no Sistema Eletrônico 
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de Informação — SEI e informar à Comissão de Readequação da Rede Física - CRRF-SUS, 


por meio do e-mail: crrf.susQsaude.gov.br 


DO a Doo SO 
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Informações Complementares 


Reunião da Comissão Intergestores Tripartite - CIT 

No dia 28 de março de 2019, a Comissão de Readequação da Rede Física do SUS 
apresentou informe na reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite — CIT, e na 
oportunidade apresentou os trabalhos realizados até então, bem como todas as ações de 
divulgação tomadas pelo Ministério da Saúde. 


Divulgação 

O Ministério da Saúde estampou no Portal da Saúde as informações sobre a readequação 
da rede física do SUS, além de chamar atenção para o prazo de envio das solicitações, que 
se encerra em 30 de junho de 2020. Ademais, as redes sociais da Pasta (twitter, facebook) 
também divulgaram as mesmas informações. 


Acesso aos Relatórios 


Os Relatórios estão disponibilizados no Sistema Eletrônico de Informação (SEI) do Ministério 
da Saúde, no Processo nº 25000.065502/2019-25 e no Portal da Saúde, por meio do 


endereço: http://portalms.saude.gov.br/readequacao-da-rede-fisica-do-sus. 
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Informações de Contato 


Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento — 
DESID/SE/MS 


Esplanada dos Ministério, Bloco G, 3º andar 
Ed. Sede — Brasília/DF 78.058-900 


Tel (61) 3315-3862/3802/3351 
E-mail crrf.susQOsaude.gov.br 
http://portalms.saude.gov.br/readequacao-da-rede-fisica-do-sus 


